LUDWIK HUBICKI 


EMERYTOWANY URZĘDNIK, 


przeżywszy lat 73, po długiej i ciężkiej chorobie opatrzony ŚŚ. Sakramentami zmarł dnia 17 lipca 
o godzinie 5 po poludniu. 


Pogrążeni w smutku synowie, zapraszają Krewnych i Znajomych na pogrzeb, mający się odbyć w duiu 19 lipca o godzinie 3 po południu ze 
szpitala Sw, Łazarza wprost na cmentarz, 


W drukarni W, Korneckiego w Krakowie. 


